


LES ROSES. 5g 

ROSA BIFERA PUMILA. 

R- germinibus infundibuliformibus pedunculisque hispido -glan- 
dulosis ; Jloribus erectis, subcorjmbosis. ÍN.) 

LE PETIT ROSIER DES QUATRE-SAISONS. 

DESCRIPTION. 

Cette variété da R. bífera présente un arbrisseau trés-petit, 
si on le compare á tous les individus qui se rattachent á 
l’espéce; car notre Rosier ne s’éléve guére qu’á un pied dans 
son plus grand développement. Ses branches sont armées d’ai- 
guillons inégaux, en general assez petits et presque droits. 
Les folióles sont ovales arrondies, d’un verd foncé en dessus, 
un peu velues en dessous et sur leur bordare. Elles sont por¬ 
tees par un pétiole glandulenx, quelquefois muni de petits 
aiguillons, ayant á sa base des stipules bifides, écartées au 
sonnnet, denticulées et glanduleuses en leur bord. Les fleurs, 
rapprochées et tres-odorantes, se réunissent par paquets, á l’ex- 
trémité des rameaux, en plusieurs corymbes redressés et par- 
tiels, au nombre de trois, sept, souvent douze a quinze. Les 
pédoncules, Ies pédicelles, les tubes infundibuliformes des 
cálices, enfin les divisions élégamment pinnées du limbe, sont 
couverts d’un grand nombre de petits poils, entremélés de 
glandes visqueuses, et parfumées de l’odeur de la Rose. Ces 
pédondules et pédicelles sont garnis, á leur base, de bractées 
allongées, pointues au sommet, glabres en dessus, glanduleuses 
en dessous, ciliées sur leur bord. Corolle inoyenne, de plu- 

















































































































































































































